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und setzt fur piQ und p.20 die Werte aus GL 138 ein, so ergibt sich
Setzt man ferner die Werte aus Gl. 138 in G]. 135 a ein, so wird
32pi = \ (pc— pb) + ia (pa — pc) + is (p6 — pa) — oder nach Addition und Subtraktion von i&pc
Die GL 140—143 stellen, wenn man von dem Glied mit 2>p absieht, MeBanordnungen mit 2 Systemen dar, bei denen je 1 oder 2 Spannungsspulen mit 2 Stromspulen zusammenwirken.
Das Glied mit Sp gibt den Feh-ler an. Man kann Up messen, wenn man (nach Fig. 1'08) durch drei gleiche Widerstande Q zwischen den AuBen-leitern einen kunstlichen Nullpunkt herstellt und ihn durch einen Span-nungsmesser vom Widerstand Qg mit Fig. 108.                     dem Nullpunkt der Belastung ver-
bindet.
Sind j19 j^, jB die Strome in den 3 Widerstanden, j der Strom im Spannungsmesser, so ist
daher
Der Ausschlag des Spannungsmessers ist daher mit ^-H- lA« zu multiplizieren, um die Spannung 2p zu erhalten.                 ®ff
Schaltet man in gleicher Weise die Spannungsspule eines Leistungsmessers, dessen Stromspule von iQ durchflossen ist, so kann das Fehlerglied in GL 140 — 143 gemessen werden.
Diese Gleichung, die durch zyklische Vertauschung zwei weitere analoge ergibt, bietet noch keine Vorteile gegenuber der Messung nach GL 135, weil 3 Zahlersysteme erforderlich sind, bei denen je eine Spannungsspule und eine Stromspule zusammenwirken.
